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e Title original : GoldenEye , 

e Runtime : 125 min , 

e Status : Released, 

e Release Date : 16 November 1995, 

e Tagline : Tudod a nevét. Ismered a számát., 
e Genres : Kaland | Akció | Thriller | 


s Production Companies : Eon Productions United Artists 
e Production Countries: United Kingdom | United States of America 
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Aranyszem 1995 teljes film magyarul mozicsillag,A mozi, vagy filmszínház azt a helyet jelöli, 
amelyet abból a célból hoznak létre, hogy benne filmeket vetítsenek. Angol megfelelője, a 

, Cinema" (ejtsd: szinema) azonban már az iparágat is, illetve a filmművészetet is jelenti. 
Modern definíciója szerint olyan művészeti ág, melynek lényege élmények szimulálása, 
történetek, ötletek, érzéseket vagy atmoszféra közvetítése mozgóképpel, illetve más 
stimulációkkal, például zenével.[1] 


Aranyszem 1995 Filmezek, Szokás a filmművészetre mint a hetedik művészeti ágra 
hivatkozni.[2] Radványi Géza filmrendező egy interjúban úgy fogalmazott, hogy az 
objektíven keresztül , objektíven kell nézni a világot, és felnagyítani az ember és ember, 
ember és világ közötti összefüggéseket - a láthatatlan összefüggéseket is".[3] 


Aranyszem 1995 online letöltés, A közönségfilmek (tömegfilm, zsánerfilm, műfaji film) a 
populáris kultúra részét képezik, a tömegek számára készülnek. A készítők célja a 
profitszerzés, ebből kifolyólag a nézők szórakoztatására összpontosítanak. Szinte mindig 
besorolhatók egy-egy filmműfajba. Régi, jól bevált történeteket elevenítenek fel, a jó és a 
rossz örök harcát mutatják be, ahol szinte mindig a jó győzedelmeskedik, az ábrázolási 
módokban nem igazán kísérleteznek. (A leggyakoribb műfaji filmes irányzatok: burleszk, 
western, film noir, bűnügyi film, melodráma, romantikus film, vígjáték, művészfilm, 
akciófilm, horrorfilm, thriller, filmdráma, bábfilm, rajzfilm, animációs film stb.) Ebből a 
kategóriából a legjobban kitörni vágyó irányzat a film-noir, nem véletlenül erre az irányzatra 
építkeztek leginkább a francia új hullám (a szerzői film) megalapítói. 


